ELEKTRONEN- UND RELAIS-RECHENANLAGEN 


Rue Zeichen 


An das 

nethenetische Institut 

der Universit&t Erlangen 

ae Hd. Herrn Prof. Specht 
ERtbLaA xX GE HE 


Gliickstr. 6 


Tare Nechricht vam Uncere Zelchen (26) Bad Mersfeld - WehacbergerstoBe 4 
- R/ho den 31. Jan. 1962 


uber eine 
progrenugesteuerte elektronische Rechenanlage 


in Gransistortechnik ZUSE Z 23 mit Anschlus 
fur Lochxartenein- und -ausgebe 


As Technische Angaben: 


bitten wir den beiliegenden Unterlagen zu entnehnen. 


B. Preise ab Werx Bad Hersteid: 


Pos. Bezeichnung Di 
1 Progracngesteuerte elektronische 


®rensistor-Rechenanlage ZUS= Z 23 


mit Schnellspeicher iUr 240 Worte 


zu 40 bit 
Trommelspeicher Sur 38192 Worte 
zu 4G «bit 
elektronisch stabilisierte Strou- 
versorgung 
Bedienungstisch 


mit Beaienungspult 
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ZUSE KG - Bad Hersfeld 


i na 31.1.62 das wath. Institut d.Universitat, Erlangen. 
Blatt — sus Luci vom .. aot -an joa "9 


Pos. Bezeichnung Dit 


Siemensblattfernschreiber T typ 100 
104 Zeichen/Zeile 

(auf Wunsch 68 Zeicien/Zeile) 
angebauter Locher 10 Zeichen/sec. 
Ferranti-Lochstreifenabtaster 

500 Zeichen/sec. 

Anschiuf8acabdel 


Preis: ccocccnnsccccccsesacecsccesose 340.000, -— 


Zubehir 
© 2 BausteinprirserGt eoossenccccccsccce &.900,-- 


3 Ereatzbausteine und Ersatz- 
Material cccccccccccccccscccscvecene 7.800,-- 


21 Ersatz-Lochstreirenabtaeter 

300 Zeichen/sec. 

(PErTAntd) — ssisieccic aise sions: sane 00 eases 8.250,-- 
4 WerkZeuGsetZ soeccearccccscsccvccssae 1.300,-- 


5 Werxzeugsatz fiir Fernschreiber 
Siemens T typ 100 weccccccccvcccnese 250,-- 


1 Kethoderstrehloszillograpn 
mist 2 MeBkiUpLen srecccnvevcccscvcvece 2.700,-- 


ig 
4 

3 
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8 MeBgeratetisch ftir Pos. 7 ranrber 
(>) stabile Ausflhrung cccccccesscsveces 440,-— 


- Unrornersetz 10 KYA 
zur Stromversorgun, der ZUSE Z 23 
bei schlechter Netzverhiiltnissen 
m. Steuerelementen ..ccccecececccces 7-400,--) 


ee ee ed 


Fur aie unabhingige Progranu~ 
herstellung 


13 Prog: aumierungstisch 


Sienens-Bleattferuschreiver T typ 100 
104 Zeichen/Zeile 
(auf Wunsch 68 Zeichen/Zeile) 


a 


ne Oe TE be PU so wD 


Ubertrag: ..eesee. 377.060,-- 


ZUSE KG - Bad Hersfeld 


See 3 cu Bnet roe 3.121262 0s das cath. Institut a. Universitat Erlangen. 


ra 


Pos. Bezeichnuny Di 


Ubertrag: ...... 377.040,-- 


angebauter Locher 10 Zeichen/sec. 
Siemens-Lochstreifenabtaster 

2 send 77 f 15 Zeichen/sec. 
Schrittstopgerdat 

Schaltgeriit 


® POLS: cieicieieieies eines aeterecn ae ewe wlereiee 16.100,-- 


Lochkarten-Ein- und Ausgabe 


vl 
ooo 


Kombinierte Lochkarten-Ein- una 
Ausgabe tber Bull-Lochkarten- 
Doppler mit 7200 Lochkarten/Stunde 


PCTS) S seis: se ieceiavie 9. o: RUBCaveirais: sinseeiavie ele siieveue 125.000,-- 


- Creed—Drucker 
Modell 1000, 
1CO Zeichen/sec. 
Zeilenbreite 150 Zeichen 


® PYELES cccccccccccccvccssesnesccese 98.000,-- 


Gesamtpreis: . . +» «© + ee we w 616.140,-- 


C. Kosten fiir Verpeckung, Transport, Yersicherung 
urna Montage: 


1. Anteilizge Verpuckurgskosten, woctei das Leer- 
Gut an uns Zurlickgent ccc wccccvccvescvsce 700,~-— 


2. Transport der Grundraschine mit Programmierungs-— 
tisch und Zubehtr erfolgt curcn unsere Spedition 
per lidbelauto, w&hrerd der Trensport des Creed- 
Druckers und der kombinierten Lochicartex-Ein- 
if il durch unser werkseigenes Fahrzeug 


ZU! 


‘© Bad Hersfeld 


——tmctveon 3141.62 4, das neath. Institut d. Universitit, Erlenven. 


E. 


erfolgt. Die Kosten werden einschl. Be- und Entluaung 

im ersten Full nuch den Originalbelegen der Spedition 
berechnet, wihrend fir aen Transport durch unser werks- 
eigenes Fahrzeug pro gefahrenen Kilometer Di 0.30 be- 
rechnet werden. 

Gesamt~Transpcrtkosten Cu. secccveccccnccccceee Dis t0000,-— 


3. Transportyersicherung, die wir fir Sie abschlie3en 
betrigt 2°/oo vom Warenwert + 5 9 Steuern der Ver- 
siciierungsprinie. 


4. Montage fiir aie gesamte Rechenanlage durch unser 
Fachpersonal am Aufstellungsplatz ...eeeee2505 Di 62000,-- 


Lieferzeit: 


Fiir die Rechenanlage ohne den Creed-Drucker und die kombi- 
nierte Locnkarten-Ein- und Ausgabe betrigt die Lieferzeit 
4 Monate nach Auftragserteiluns, wihrend der Creed-Drucker 
und die kxombinierte Lochxarien-Ein- und Auegabe 13 Lonate 
nacn Auftragserteilung gelierert werden. 

Scllte der Auftraggeber fur cen ersten Teil der Anlege 
einer. spiiteren Zeitounk% wiinschen, so mibge er cen Aur- 
tregnehnner in seiner Austragserteilung devon in Xennt- 

nis setzen. 

Bei Anlieferung des Creed-Druckers und der koubinierten 
LochicertenrEin- una Ausgebe, die nachtriglich, zu einen 
Sspiteren Zeitpunit erfolgt, ist eine ca. 6 wuchige Nontage- 
zeit in agen R&umen des Auftreggevers erforderlich, um die 
nacnzulieternaen Gerite un die bereits vorner ¢elieferive 
Grundei:meit der ZUSE Z 25 anzuschliesen. Der aurtragge- 
ber wira vorsorglich derauf hingewiesen, aa&b in uer Zeit 
dieser 6 woéchigen liontage aut der Recnenanlage nicht ge- 
rechnet werden xann. 


Zahlungsbedingungen: 


Eine Anzahlung in Hdhe von DH ..eeeeeee 200.000,~— 
pei Ubergube aes ersten Teils 

der Recheraniuge. 

Der Rest im HOhe von Dir weoecscccceeee 425.840,—-— 
zu Beginn des neuen Recnnungs~- 

jahres 1963. 


ZUSE KG 


>» Bad Hersfeld 


Blatt Do wins Bick you wd te01.62.... an das math, TInstituk.d.s Universitat Erlangen. 


Fe 


Garantie und Wartung: 


Die Werksgarantie betragt ein Jahr nach Lieferung 
und Ubernahme des Gerites fiir aile nachweisbar durch 
unser Verschulden auftretenden Schéden, vorausge- 
setzt, daB keine falsche Bedienung vorliegt. Die 
Garantie schlieBt den kostenlosen E,satz der durch 
natiirlichen Verschlei8 defekt gewordenen Teile ein. 


Voraussetzung fiir die Ubernahme der Garantie ist, 

daB von Seiten des Auftraggebers eine geeignete 

Kraft an einem mindestens 6 Monate dauernden 
Ausbildungslehrgang im Werk Bad Hersfeld teil- 

nimit, um in allen Fragen der Wartung theoretisch 

und praktisch unterwiesen zu werden. Der Ausbildungs- 
kursus bezieht sich auf alle Fragen der erforderlichen 
Wartung. Geeignet als Wartungstechniker sind Funk und 
Fernmeldemonteure oder in der Elektronik ausgebildete 
Techniker, die auch iiber eine gewisse math. logische 
Begabung verfiigen. Er sit wiinschenswert, wenn der Tech- 
niker bereits mit Auftragserteilung zur Ausbildung ins 
Werk Bad Hersfeld kommt. Der Kursus ist kostenlos. 
Kosten fiir Unterbringung und Verpflegung tber- 

nimnt der x&aufer. 


Gerichtsstand: 


Bea Hersfeldad., 


GUultigkeit: 


Dieses Angebot hat eine Giiltigkeit von 2 Monaten. 


Wit verbindlicher Enpfehlung 
ZUSHE  k.G. 
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ELEKTRONEN- UND RELAIS-RECHENANLAGEN 


An das 

Mathematische Institut 

der Universitat Erlangen 

z.Heé. Herrn Prof. Dr. Specht 


ERLANGEN 
GlickstraBe 6 


Dee Ze:chen lue Nachricht vom Unrserere Zelchen (16) Dad Hersfeld - Wehoebergerstrabe 4 


3 - R/str fen 351. Januar 1962 


Sehr geehrter Herr Professor, 


wir nehmen hiflich Bezug auf Ihr Schreiben vom 23. 1.1962 und die 
Unterredung, die Sie am gleichen Tage mit Herrn Dr. Retsch 
von der Firma Hubing & Co. in Miinchen geftthrt haben und tbersen- 
den Ihnen wunschgemi& als Anlage 


eine Auftragsbestatigung uber cine Transistorrechenanlage 
ZUSE Z 23 


in der Aufstellung und unter den Bedingungen , wie wir sie in unserem 
ebenfalls als Anlage beigefiigten erneuten Angebot nach der neuesten 
Preisliste aufgestelit haben. 


Das crneute Angebot haben wir um die Position 21, das ist ein 

"Er satzlochstreifenabtaster", und die Position 9, das ist ein 
“Umformersatz", erwcitert. da uns inzwischen die Erfahrung ge- 
zeigt hat, da diese beiden Gerdte als Zubchér fir den stérungsirei- 
en Lauf der Maschiae und Ablauf der zu rechnenden Aufgaben zwin- 
gend erforderlich sind. 


Statt der Position 24, das ist der “Alpha-numerische Maul-Schnell- 
drucker™, haken wir in unser anliegendes Angebot den "Creed- 
Drucker", Medell 100, wufgenommen. Dieser Drucker druckt in 
der Sekunde 100 Zeichen und kostet cinschl. AnschluGelektronik 


DM 98.000, --. 


Er macht also in der Sekunde 20 Zeichen mehr als der urspriing- 
lick angebotene "Maul-Schnelldrucker" und ist trotzdem um 


DM 12.000, -- 
billiger. 
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ZUSE KG - Qad Hersfeld 


siat 2. rum eretvom 31.1.1962. a das .Mathematische Institut der Universitat Erlangen. 


In der Auftragsbestitigung und dem erneuten Angebot sind wir 
Thren Wiunschen beziglich der Zahlungsbedingungen in vollem 

Umfang entgegengekommen, indem wir uns damit einverstan- 

den erkliren, dafi Sie im Rechnungsjahr 1962 nach Aufstellung 
cer Rechenanlage in Ihrem Institut cine Anzahlung von 


DM 200.000, -- 


leisten, wahrend der Rest- und der Differenzbetrag yegeniiber 
dem urspriinglichen Angebot im Rechnungsjahr 1963 zu zahlen 
ist. 


Die "kombinierte Lochxarten-Ein- und Ausgabe" unter Pos. 34 
und der "Creed-Drucker" haben eine Lieferzeit von 13 Monaten, 
wahrend im dbrigen die Rechenanlage 4 Monate nach Auftrags- 
erteilung gelicfert werden kann. Auf Ihren ausdritcklichen 
Wunsch hin werden wir Ihnen jedoch die Anlage auch zu einem 
spiteren Zeitpunkt, den Sie uns dann bitte noch genau bezeich- 
nen wollen, liefern. 


Wir bitten Sie hiflich darum, zum Zeichen Ihres Einverstaind- 
nisses unsere anliegende Auftragsbestitigung zu bestdtigen. 


Wie uns Herr Dr. Retsch_  wmitgeteilt hat, werden Sie an 
unserem Programmicrungskursus flr die Transistorrechen- 
anlage ZUSE Z 31 vom 26. 2. - 2. 3. 1962 in Bad Hersfeld 
teilnchmen. Wir heiGen Sie jetzt schon herzlich willkommen 
und freuen uns, Sie in unserem Werk begriiG@en zu kénnen. 
Mit verbindlicher Empfchlung 
ZUSE KG 


Anlagen Bacumler 


Uae Zecchen 
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ELEKTRONEN- UND RELAIS-RECHENANLAGEN 


An das 
Mathematische Institut 
der Universitit Erlangen 


2.Hd. Herrn Prof. Dr. Specht 


ERLANGEN 
GlickstraBe 6 


Thue Nachricht rom Unserere Zeichea 


- pt/str 


(16) Dad Memfeld - Welnebergerstrafo 4 
den 


31. Januar 1962 


AUFTRAGSBESTATIGUNG 


liber eine 


programmgesteuerte Transistorrechenanlage 
USE Z 23. 


Wir bestdtigen thnen unter Bezugnahme auf Ihr Schreiben vom 
23.1.1962 unser Einverstindnis iiber die Zahlungsweise der fir 
Sie von uns cinygeplanten Rechenanlage dahingehend, da Sie im 
Rechnungsjahr 1962 


DM _ 200.000, -- 


nach Aufstellung der Rechenanlage 


und im Rechnungsjahr 1963 
DM __376.000,-- 
nach Genehmigung durch den Haushalt 
zahlen. 


Die Preisdifferenz von DM 47.3840, -- 
ten Zahlung beglichen werden. 


soll 1963 mit der zewei- 
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ZUSE K&.-G., Bad Mersfeld 
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31.1.1962 a 


Simtliche Be 
Mittelrheini: 
Mainz, zt 


Die Preisdif 
trag auf eine 
wugrunde lay 
tens der Zul 
rifliche Loh 
zu begriinde 
Im ubrigen ! 
in unserem 
grunde, 


™mm=xtthematische Institut der_Universitut Erlangen 


sind auf unser Konto bei der 
FKreditbank Dr. Hosbach & Go. KG., 


weisen. 


mem zz, ist dadurch entstanden, da8 Ihrem An- 
thenanlage unser Angebot vom 10.11.1960 
iit dieser Zeit sind Preiserhdhungen sei- 

==_:nten entstanden und cs fielen auch ta- 
@hungen an, womit die Preisdifferenz 


—— 
—s 


m wir unserer Auftragsbestatigung simtliche 
S=eebot vom 31.1.1962 genannten Punkte zu- 


Mit verbindlicher Empfehlung 
ZUSE KG 
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